取扱説明書 AQUA 

冷凍冷蔵庫 

品番 AQR - 36 A 2 庙開き） 
AQR - 36 A 2 L (左開き） 



图 


■このたびは、冷凍冷蔵庫をお買い上げいたださ、 
ありびとうございました。 

■この取扱説明書をよくお読みいたださ、正しく 
お使いください。 

特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読 
み < ださい。 

■お読みになった後は、いつでも見られるところ 
に保証書ととをに大切に保管してください。 
■この取扱説明書は、 AQR -36 A 2( ち開き）をも 
とに説明していますび、 AQR -36 A 2 L (左開き） 
を使用ち法は同じです。 
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ろ 据え巧けか s 使用開始までの準備 


据え付け 


么警告 


水のかかる所には冷蔵庫を設置 
しない。絶縁び悪<なり、漏電の 
原因になります。 


熱気の少ない、風通しの良いところ 

;令却力低下を防ぎ、電気代のムダをなくすため、コン □ 
の横、直射日光の当たるところは避ける。 

最小必要設置スペースをあける 

冷蔵庫は食品を;令やすため、周辺に熱を放出しています。 
図のように、上面] 0 cm 左ち0.5 cm 仪上あけて設置 
する。なお最小必要設置スペースは年間消費電力量の 
測定条件での寸法とは異なります。 

丈夫な巧に据え付ける 

据え付けび不安定ですと、振動、騒音や故障の原因に 
なります。また、じゅうたん、畳、塩化ビニール製の 
床材などの上では、冷蔵庫の熱により変色することび 
あります。底に丈夫な板を敷く。 

水平に固定ずる 

両側の調節脚を回し必ず床 
に着け、水平に設置する。 

キックプレートは手前に引 
いてはずし、もとの位置に 
取り付ける。 

転倒防止用べルトをかける 

地震などで、冷蔵庫び倒れるとけびの原因になります。 
背面のフックにベルトを通して、壁や柱に固定する。 
転倒防止用ベルト（別売品）は、お買い上げの販売店で 
型番624202069 ] をお求め<ださし、 




調節脚（左ち）は矢印 
の方向に回すと前上 
びりになります。 


一乂をず々 


么警告 


湿気の多い所-水気のある所に;令 
蔵庫を据え付ける時にはアース， 
漏電遮断器を取り付ける。故障や 
漏電の時に感電する恐れびありま 
す。アース-漏電遮断器の取り付 
けは販売店にご相談ください。 


参湿気の多い所-水気のある所とは 
• ±間や洗い場の床など水気のある場所 
•地下室など、漏水や湿気により、露の付く恐れの 
ある場所 

♦その他、湿気や水気のある場所 

アース線は次のものには絶対に接続しないで 
<ださい。 

• 水道管 • ガス管（爆発の危険びあります。） 

♦電話のアース線や避雷針（落雷のとさ大さな電流び 
流れ、危険です。） 


アース線接続のしかた 

アース線（別売）は背面下部にあるアース接続ねじに 
接続してください。 

参コンセントにアース端子がある場合 



アース 接続ねじ 


参コンセントにアース端子が付いていないとき 

お買い上げの販売店に依頼し、アースエ事 （ D 種接地 
工事）をしてください。（アースエ事は有料です。） 



•据え付けから使用開始までの準備 




据え付け 




































































正しく安全な据え付けで、满昆届は快適運面でまます。 


I 


^上面 lOcmlU 上^ 



巧用開始 


- 獲 ! ISfel5 


庫内を清掃しまず。 

付属部品を確認し、柔らかい布 
で庫内を清掃。 

(使い始めにプラスチックから 
においのする場合びあります。 
念のためにおいびこもらない 
様に周囲の風通しを良くして 
<ださい。においはしだいに 
消えます。） 



国 


専用コンセントに接続し 
まず。 

電源は] 00 V 、定格] 5 A 仪上 
のコンセントに、根元まで確実 
に差し込む。 



十分冷えてか!5食品を入れまず。 

通常は2〜3時間、夏場など周囲温度の高いときは、 
4時間じ(上待つてから。 

G 令えるまでは扉の開閉をひかえてください。） 


^ •冷蔵庫び壁にふれて振動音びするとさや、壁材び黒く変色する場合は（圧縮機周辺の空気の対 

、巧 JIa い^ 流によります)、冷蔵庫を壁から離してください。 

参腐食性ガスび発生しやすい温泉地や工業地帯、塩分の多い海岸地帯など請びやすい場所に設置 
すると、配管パイプび腐食して;令えなくなることびあります。このような場所に設置する場合 
は、防せい処理をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。 

•冷蔵庫の据え付け状況により、電話機-インターホン-ラジオ-テレビなどに雑音び入ったり、 
映像び乱れることびあります。このようなとさは、冷蔵庫からできるだけ離してください。 

また、冷蔵庫をアース（接地）することをおすすめします。冷蔵庫の影響を受ける距離は、電波や 
設置の状態により異なります。 


ノンフ□ン冷蔵庫について 


参この;令蔵庫にはノンフ□ン;令媒とノンフ□ン発泡断熱材を使用しています。 

ノンフ□ン;令媒（イソブタン）とノンフ□ン発泡断熱材（シク□ペンタン）は、オゾン層を破壊せず地球温暖化に 
対する影響び極めてルさい、地球環境に配慮した物質です。 

参ノンフ□ン;令媒は可燃性です。「;令却回路」に密封されており、通常のご使用において漏れ出すことはありませんび、 
万一、冷媒回路を誤って傷付けてしまった場合、火気（電気製品）などの使用を避け、窓を開けて換気してください。 
その後、お買い上げの販売店へご連絡ください。 


•据え付けから使用開始までの準備 


据え付け 






























































食品のお蔵場戸 Jf 


細臘蘇) 


調理済み食品.冷蔵小物.調味料.牛乳 • ビール • 
ジュースなど（上段は、それぞれ1〜2で高めに 
なります。） 


コント□ールパネル 


フレッシュルーム（約一1〜〇で） 


お I 与.を羊を.巧！ 

サラダ-ヨーグルト-練り製品-漬け物など 


巧室（約-18で） 


冷凍食品*アイスク U —ム•ホームフ U —ジンク 
した食品など 


野巧室（約6〜8で） 


野菜-果物類-ビン類-吿類-ペットボトル 
調味料など 



測定条件 


•周囲温度3ぴ C 、 食品を入れずに扉を閉じ、庫内温度び安定したときの値です。 



冷蔵室の巧いかた 



※冷気の通路に脱臭フィルターとナノフェライト除菌フィルター *1 を設置。庫内のにおいを吸着-分解するとともにナノフェ 
ライト除菌フィルターで冷気通路の浮遊菌を分解し庫内を清潔に保ちます。 

* 1試験依頼先：財団法人曰本妨績検査協会 試験の方法；フィルム密着法 除菌の方法：フィルターへの除菌成分の担持 

処理部品名：冷気ダクト内のフィルター 試験結果： 99.9% 


A 江局 


食品をつめすざたり、棚より前に出さない。 

扉び閉まらなくなったり、食品び落下し、けびをすることびあります。 



参冷気吹出□からち図のよラに冷気び流れ出ます。吹出□付近では食品び 
凍結することびありますので、吹出□から離して貯蔵してください。 

I 周囲温度び5で仪下になったとさ、冷蔵室の食品び凍結することびあり 
ます。 

今このとさは、冷蔵室の温度調節を「弱」側にすると凍りにくくなります。 

•扉ポケットの上段（マルチフ U — •ポケットなど）に、背の高い食品を 
入れないで<ださい。扉の開閉で倒れることびあります。 

参庫内のにおいを吸着-分解する脱臭機能びフレッシュルーム奥に付いていますび、におい移り 
や乾燥を防ぐため、においの強い食品、水気の多い食品はラップをして貯蔵してください。 


妻 1111111 > 

i®®j 




冷蔵室冷気吹出□図 



•食品の貯蔵場所•冷蔵室の使いかた 




巧いかた 
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■■ 



冷蔵室の巧いかた 


•温度を変えたいとさは 


冷蔵室奥にあるつまみを調節する。 


ぶ蔵室 



強 

「中」より2〜3む低くなります。 

中 

約3〜已む 

弱 

「中」より2〜3む高くなります。 


参普段はコント□ールパネルの温度調節つまみを「中」 
の位置でお使い < ださい。 

参冷蔵室の温度調節を「強」にしてを冷えび弱いとさは、 
冷凍室の温度調節を、「強」側にします。 

参フレッシュルームの温度は、周囲温度や;令蔵室温度 
調節の位置により変わることびあります。 


じざい棚 


•広い棚で使う 



•半分の棚で使う 

手前の棚を少し持ち上げなびら奥 
へ押し込むと、手前には背の高い 
食品、奥にはル物び置けます。 



•棚全体をたたんで使う 

さらに回転させ、後ろに立てる 
と、大さな食品などび置けます。 



•フレッシュルーム 


冷凍はしたくないけれど、冷蔵室よりも長く保存したい。 

•食材を凍る直前の温度帯で、活さのよさを保ちます。 
•解凍の手間をいらず、鮮度ち長持ち、肉-魚介類の貯蔵 
にぴつた0です。 



•ボトル&ドレッシングポケット 


>奥には2 L のぺットボトル、手前には牛乳パック、 
ドレッシング類び入ります。 



•マルチフリー-ポケット（大/ル）/どこでもケース 


•ホ気®多い食品をフレッシュルーム®奥（を気□欠江!□が fi ) に貯蔵しないで<ださい。 

凍結することびあります。 

参水分の多い食品はラップをしてください。ラップをしないと、フレッシュルームの天井などに 
露び付くことびあります。 

•フレッシュルームび冷えすざるとさは、冷蔵室の温度調節を「弱」側に調節してください。 


参マルチフ U — -ポケットはすべて上下2段階に調節でさます。（マルチフ U — -ポケット（大）の調節位置によっては 
ポケット間のすさ間び狭くなり、食品び入らない場合びあります。） 

参どこでもケースは扉ポケットとしてだけではなく、取りはずして冷蔵室棚に置くこともできます。 

毎曰使うバターやジャム、イ田煮等まとめて入れておけば整理しやす<、取り出しを簡単です。 




(注） 

左図のようにマルチフ U —- 
ポケット（大）を取りはずして 
使用しないでください。どこ 
でちケースに5日日 ml 吿など 
背の高いちのを入れると飛び 
出して落ちることびあります。 


♦冷蔵室の使いかた 


巧いかた 
















































































































































































旬のおいしさを、長く楽しみたい。そのような食材は、冷凍室で長期保存を。 



くかをつくるとき> 

製氷皿に水を入れる： 水位線まで 

水位線 



製氷皿を製氷コーナーに入れる： 

前後をまちびえないように 
※氷を均一に凍らせるため奥側は大さ 
く前側はノ」\さな氷びでさます。 


冷気 

5m 


奥 


くかを取り出ずとき> 

u 製氷皿の両端を持って、軽<ひねる 



貯氷コーナーで保巧ずる。 


^大さな氷 


叫\さな氷 


前 



•温度を変えたいときは 


• • • 


冷蔵室奥にあるつまみを調節する。 





■強 

「中」より2〜3む低くなります。 

中 

約 一 18む 

■弱 

「中」より2〜3む高くなります。 


•普段はコント□ールパネルの温度調節つまみを「中」 
の位置でお使い < ださい。 

•冷凍室（フ U —ヴー）の温度調節を「弱」にしておくと、 
他の室の温度び高めになることびあります。このとさ 
は、冷蔵室の温度調節を「強」側にします。 



参水を製氷皿の水位線より多く入れないでください。氷び離れにくくなります。 
参貯氷コーナー、冷凍ケースなどで製氷しないでください。割れることびあります。 






•かのつくりかた 



冷凍室にビン類や吿類を入れない。中身び凍って割れ、けびをすることびあります。 

A 迁忌、 

冷凍室内の食品や容器（特に金属製）に、めれた手でさわらない。 

凍傷になる恐れびあります。 



® 冷凍室（フリーザー)の巧いかた 


♦冷凍室の使いかた 


□□□日目 
□□□日日 
□日□□日 


巧いかた 































































野菜室の巧いかた 


ビタミンや植物繊維の多い新鮮野菜の貯蔵は野菜室へ。 



►バスケツ 


•野菜ケース 


つぶれやすいトマトや小さい果物•野菜の収納に便利 
です。 


大さめの野菜や果物び入ります。またボトルコーナーに 
は 2 L のぺットボトルび入ります。 




お:願:い 


•水洗いした野菜は、水気をよくさってから入れましよう。 

•野菜ケースの底に溜まった水は、而さ取ってください。 

•周囲温度び5で下になったとさ、野菜室の食品び凍結することびあります。 

皆このときは、冷蔵室の温度調節を「弱」にすると凍りにくくなります。 

〇野菜や果物は、ラップをして貯蔵すると、新鮮さびさらに長持ちします。 

また、においの強い食品からのにおい移りを防ざます。 

〇野菜室は湿度を高く保っているため、露び付くことびあります。露び付いたとさは;さ取って 
ください。 


慶盤贸 


♦野菜室の使いかた 


巧いかた 
































































お手入れと付属品のはずしかた 


•清潔にお使いいただくため、月に一度はお手 •はずした棚やポケット類は水洗いでさます。 

入れしてください。 •取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で 

•貯蔵食品は取り出してください。 巧ってください。 


么警告 

お手入れするとさは、電源プラグを抜いてください。また、めれた手でプラグを抜さ差ししない。 
感電やけびをすることびあります。 

冷蔵庫に直接水をかけないでください。請びたり、漏電や故障の原因になります。 


冷蔵庫の底面に手を入れない。金属の角などで、けびをすることびあります。 

A 江局 


お手入れの方法 


参軽い';ちれはカラぶさをする。 

参落ちにくい';ちれは 

H 薄めた食器洗い用中性洗剤を布に 
含ませ、而さ取る。（原液を使用 
すると、プラスチックび割れることびあります。洗剤 
の薄めかたは、そのを意書に従ってください。） 



♦じざい棚 

L _ 


手前の棚を少し持ち上げ 
なびら奥へ押し込む。棚 
を重ねたまま持ち上げて 
はずす。 



■ 食器洗い用中性洗剤使用後は、必ず布に水を含ませ、 
洗剤を而さ取る。 

旦カラぶきをし、水気を而き取る。 


お手入れのポイント 


庫巧 

水を含ませた布で、上面、側面下側へと而き、カラぶさ 
する。プラスチック部品に付いた食用油、バターなどの 
油脂類は、必ずふさ取る。付いたままでは、割れること 
びあります。 

コント □ ールパネル部 

柔らかい布でカラぶさする。水をかけないでください、 
故障の原因になります。お手入れ後は、温度設定位置 
などび動いていないか確認する。 

扉パッキング 

扉パッキングにジュースや食品の汁び付くと、べ卜付さ、 
傷みやす<なります。下側のパッキングび、特に巧れ 
やすいので、念入りに清掃を。 

片ース類 

店、さ取るか、とさどさケース全体を取り出して水洗いを 
する。（特に、野菜ケースの巧れは、においやカビび発生 
しやす< な0ます。） 

冷蔵庫背面/巧/壁（年1回程度） 

調節脚び床から浮くまで回し、傷付きやすい床の場合は、 
保護のため板などを敷いて、冷蔵庫を静かに前に弓 I さ出 
す。掃除機などで背面、床、壁 
の巧れやほこりを掃除する。 

※背面、床、壁は空気の対流に 
より、ほこりび溜まったり、 

黒く巧れやすいところです。 



<じざい棚の取り付け> 



2|重ねた状態で、後棚左 
J ちの突起部を奥の溝に 
入れ水平に置く。 

ち]前棚を手前に突さ当る 
まで引さ出す。 



' お手入れをのまき点巧 

•電源プラグをコンセントにしっかり差し込みまし 
たか？ 

参電源コードにされつや、すり傷はありませんか？ 

参電源プラグに異常な発熱びありませんか？ 

•-•電源コード•プラグの傷付さや、ほこりび 
溜まっていると、感電や火災の原因になります。 
ちし、不審な点びあれば、電源プラグを抜いて、 
I お買い上げの販売店にご連絡ください。_ 


•みびさ粉（クレンヴー） • 粉石け 
ん-アルカ U 性洗剤-タワシ-ベン 
ジン-シンナ ー• アルコール•石 
油•酸-熱湯などは、塗装面や扉パッキングを傷めたり、 
プラスチックび割れたりしますので、使用しないでくだ 
さい。化学ぞラさんを使用するとさは、強くこすらない 
で、化学ぞうさんのを意書に従って<ださい。 


























































■ 


■ 





棚の手前を持ち、後ろを 
持ち上げなびら引さ出す。 



乂トツプするまで、手刖に 
引さ、ケースの手前を持ち 
上げなびら、さらに引き出 
してはずす。 




両手で持って、上ちに突さ 
上げて、はずす。 



扉をストップするまで、 
手刖【し引さ出す。冷凍 
ケースの左ちを持って 
斜め上に取り出す。 


2 


左ちのレールを持二 
て手前を持ち上げ疋 
びら、扉全体を取じ 
出す。 




1 

扉をストップするまで、手前に 

2 

左ちのレールを持って、丰刖を 

3 


引さ出す。 


持ち上げなびら、野菜ケースご 




と取り出す。 



扉をはずした後、野菜ケー三 
を持ち上げてはずす。 



♦野巧ケ■ス/野駐扉 


を凍ケ■ス(上•下)/を凍ま扉(上•下) 


♦冷蔵きポケット類 


フレッシュ ルー ムケ ース 


高さ調節棚 




•お手入れと付属品のはずしかた 


つ 1-A 3 


ス 


お手入れ 































































































































































:;)こんなとをには 


mm 


•移動•運搬をずるとき 

〜必ず電源プラグを抜いて<ださい〜 


■ 移動-運搬する前に 


庫内の食品を取り出し、電源プラグを抜いて庫内 
を清掃し、扉を開け乾燥させる。 


1ページを参考にして、左ちの調節脚を床から浮か 
せ車輪を床に着ける。 


I キックプレートを手前に引いてはずし、蒸発皿を 
I 取り出し霜取り水を捨てる。（霜取り水びこぼれな 
いように、静かに引き出す。） 

取り付けるときは、奥まで確実に押し込んで、キック 
プレートををとの位置に取り付ける。 




■移動•運搬のしかた 


車輪を使い、前後に動かせます。（傷の付さやすい 
床では、車輪を使わない。） 


I 運搬は、必ず下部前脚と背 
I 面上部のとって（手かけ部） 
を持ってください。 

(手をすべらせ、けびをする 
ことびあります。） 


転宅などで運搬するとさ 
は、横積みしない。故障の 
原因になります。 



※この;令蔵庫は 50/60 HZ (ヘルツ）共用です。 


•庫内なの交換 


么警告 


感電を防止するため、必ず電源プ 
ラグを抜いてください。 


電源プラグを抜<。 


国 


冷蔵室の高さ調節棚を 
はずす。 


庫内なカバー下側中央 
を手首」に引いてはずす。 



夕 

夕 


庫内な電球は 

型名：「11 0 V 1 0 W ガラス球形式 T 20、 
□金 E -12」 


別売品はお買い上げの販売店で型番624202日979 
をお求めください。 


※冷蔵室扉を5分仪上開放しますと、庫内なは自動 
的に消なします。 


•電源プラグを抜いて再び差し込むとさ 


日分!;(上、間をおいてくださ 
し^。すぐに差し込むと、圧縮 
機に無理びかかり、故障の原 
因になります。 



•停電のとさ 


庫内温度び上びらないように、扉の開閉をひかえ、食品 
を新たに貯蔵しない。 


•長期間使わないとき 


食品を取り出し、電源プラグを抜いて庫内を清掃し 
2〜3曰間扉を開け乾燥させる。 


•保;令枕など市販の寒;令剤を;令蔵庫に 
入れるとき 


参こんなとさには 




点巧•サ—ビス 


袋の破れにを意する。破れて硝安、尿素などの中身び漏 
れると、請や故障の原因になります。 







































※定格内容積の （） 内は「食品収納スペースの目安」です。 

※製品改良のため、仕様び変わることびあります。ご了承ください。 

※本品は、曰本国内家庭用の製品です。他用途には使用しないでください。 
また、国外での使用はできません 。 (FOR USE IN JAPAN ONLY ) 


•定格内容積は、日本工業規格 (JIS C 9801) に基づさ、 
庫内部品の内、冷やす機能に影響なく、工具無しにはずせる 
棚やケース等を、はずした状態で算出したちのです。 

この定格内容積には、食品収納スペースとを気循環スペース 
とを含みます。 

参引さ出し式貯蔵室（野菜室、冷凍室）の場合、定格内容積と 
併せ食品収納スペースの目安を表示しています。なお、回転 
扉式冷凍室の食品収納スペースについては、冷気の循環を考 
慮して定格内容積の6日％程度を目安としてください。食品 
の詰め込み過ぎは、庫内の冷えむらや電気のムダの原因とな 
ります。 




高さ調節棚 

2 

じざい棚 

1 

フレッシュルームケース 

1 

マルチフリー-ポケット（ル） 

2 

マルチフリー-ポケット（大） 

2 

どこでちケース 

1 

卵皿 

1 

ボトル&ドレッシングポケット 

1 

冷凍ケース（上） 

n 

製氷皿 

■ 

冷凍ケース（下） 

1 

野菜ケース 

1 

バスヶット 

1 

キックプレート 

1 

蒸発皿 

1 

調節脚 

2 


•付属品 


•自動霜取り 


•冷蔵庫の定格内容積について 


種 類 

冷凍冷蔵庫 

品 番 

AQR -36 A 2 /AQR - 36 A 2 L 

定格内容積 

/冷蔵室 ] 96 L \ 

35己 L 冷凍室 85 L (51 L ) 

\野菜室 74 L (50 L ) ノ 

外形寸法 (A ンドル含まず） 

幅60日 mmx 奥行き 645 mmx 高さ1 720 mm 

定格電圧-周波数 

100 V -己 0/60 HZ 

電動機の定格消費電力 

80/90 W 

電熱装置の定格消費電力 

130/130 W 

消費電力 量 

冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示 

冷凍室の性能 

(フ ォースター) 

質 量 

70 kg 


冷凄至 i 


霜取りの操作は不要でず。 

参霜取り水は蒸発皿に溜めて、蒸発させます。 

参霜取り時わ食品を取り出す必要はありません。 

























® 故障かな？と思った s 


上のことを調べて、それでち具合び悪いとさは、お買い上げの販売店また 
は当社「お客さまご相談窓□」（裏表紙）に相談してください。 


参故障かな？と思つたら 


点巧•サ—ビス 
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使用中に異常び生じたとまは、巧をのため電源プラグを巧を 
お買い上げの販売店に修理を依頼して < ださい。 


•知5せていたださたいこと 


①故障の:!犬況（できるだけ詳しく) 
の□□を . ■: 

③ 製造番号 i 

④ お買い上げ年月日… 

⑥お名前•おところ-電話番号 
⑥訪問曰 


保証書に記入して 
あります。 


I アフターヴー ビスでお困りの場合 

Ml 爹理のご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店へ 
お問い合わせください。また、転居や贈答品などで 
お困りの場合は、当社「お客さまご相談窓扣廈表紙） 
にお問い合わせください。 


•保証書（別添付) _ 

•この商品には保証書び付いています。 

参販売店び所定事項を記入してお渡ししますから、記載 
内容をご確認いたださ、大切に保管してください。 

•なお、食品の補償など、製品修理 1 U 外の責はご容赦 
ください。 


•保証期間 _ 

参お買い上げ曰から]年間です。 

ただし、冷媒循環回路（圧縮機-凝縮器-冷却器- 
毛細管.配管）冷気循環用 フアン 及び フアンモーター 
は5年間です。 


•保証期間中の修理は _ 

参修理の際には、保証書をご提示ください。 

保証書の規定に従い販売店び修理させていたださ 
ます。 


•保証期間が過ぎている時の修理は 

•お買い上げの販売店にご相談ください。 

修理をすれば使用でさる場合は、お客さまのご希望に 
より有料修理いたします。 


•補修用性能部品の保有期間 _ 

•当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切後、 
9年保有しています。 

•補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。 


冷凍室（フリーザー）の性能 

この冷蔵庫の冷凍室の性能は、 E も关关 J (フオースター)でず。 

冷凍室の性能は、日本工業規格 （ J 旧 C 9607)に定め5れた方法で試験したとさの、冷凍室内の冷凍負荷温度 
(食品温度）によって表示しております。 

参 」I S の試験ち法は、次の通りです。 

① 冷蔵室内温度び、ぴ C 必下とならない範囲で最を低い温度になるように- … 

温度調節して試験します。 言己号 

② 冷蔵庫の据え付け場所の温度は]日〜30での範囲を基準としています。_ ソ3-ん 

③ 冷凍室定格内容積100 L 当り4.日 kg の食品を24時間仪内に一18で必冷凍負荷温卢（食品温度）一18。、 

下に凍結できる冷凍室を、フオースター室としています。_: 

•冷凍食品の貯蔵期間 冷凍食品の貯蔵期間の目安約3力/ 

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用-- 

条件などによって異なり、ちの表の期間は一応の目安です。 


フオースター 


冷凍負荷温度（食品温度）一] 8で 
冷凍食品の貯蔵期間の目安 約3力月 


♦保証とアフタ—ヴ—ビス 


r 点巧•サ—ビス 
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ちを上のご注意 


• • 


必ずお守0<だをい 


ご使用の前に、この「まを上のごま意 J をよくお読みになって、正しくお使いください。 

•冷蔵庫を安全にお使いいただき、あなたや他の人々へ •表示と意味はじ(下のようになっています。 

の危害や財産への損害を未然に防止するためのま意事 
項です。誤った取り扱いをすると生じる危険と、その 
程度を、「警告」と「注意」に表示しています。安全 
に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。 


么警告 

人が死 t または重傷を負う 
可能性に結び付<ちの 



A 迂后、 


人が傷害を負う可能性及び物 
的損害の発生に結び付<ちの 


「禁止」（してはいけな 
いこと)を表します。 

必ずして欲しい行為を 
表します。 

水をかけたり、水でめ S 
さないでください。 

^必ず電源プラグをコンセ 
ントか!5抜いてくださし、。 

ふれないでください。 

アース•漏電遮断器を 
取り付ける。 

分解しないでくださし、。 



※お読みになった繳ホ、お使いになる方がいつでも見！5れるところに必ず保管してくださし、。 


么警告 


; 令媒について 


0 冷蔵庫本体の冷却回路(配管） 
を傷付けない 

が止可燃性の冷媒を使用していま 
^ すので、発乂-爆発の恐れび 
あります。 

〇 冷蔵庫の周囲はすさ間をあけ 
て据え付ける 

ずき間を冷媒び漏れると滞留し、発乂- 
励すて爆発の恐れびあります。 


電源プラグ、電源コードの房、検 


0 

禁止 


庫内では電気製品を使用しない 

冷媒び漏れていると電気製品 
の接点の乂花で発乂-爆発の 
恐れびあります。 


〇 冷却回路（配管）を傷付けた 
とさや可燃性ガスが漏れてい 
がちす3るのに気付いたときは、冷蔵 
庫にふれず乂気の使用を避け 
窓を開けて換気する 
電源プラグの抜さ差しなど乂 
巧で発乂-爆発し、乂災やや 
けどの原因になります。 


〇 電源は交流1 00 V の専用コン 
セントを使う 

必ず実昕 ] OOViU 外では乂災 • 

感電の原因になります。 



〇 

必ず実施 

〇 



〇 

必ず実施 


コンセントは1曰 A じ Lb のも 
のを単独で使ラ 

他の器具と併用した夕 
コ足配線は発熱し発乂 
の原因になります。 

電源プラグは、ほこりを取り、 
刃の根元まで確実に差し込む 

必ず実施曼己りぶ紙ミ、 

不十分な差し込みは、 

発熱し発乂の原因に 
なります。 

電源プラグはコードが下向さ 
になるよう差し込む 

逆に差し込むとコ- た _ドは、 
ドに無理びかかり、 k なさら 
シヨート*過熱し、 

感電-発乂の原因に 
なります。 





電源プラグを冷蔵庫で巧し付けない 

変形させたり傷 
を付けると、発 
熱し発乂の原因 
になります。 

電源コードは傷付けない 

踏み付けたり、加工したり、 
引っ張ったり、ね 
じったり、たばね 
たりすると、電源 
コードび破損し 
て、乂災や感電の 
原因になります。 



0 

禁止 


電源コードや電源プラグが傷んだ 
り、コンセントの差し込みがゆる 
いときは使用しない 

感電•ショート•発 
乂の原因になります。 




を 


ちしちのとさ 


異常時（焦げくさいなど）は、 
電源プラグを抜さ運転を中止 
する 


保管でさないらの 


を巧く 異常のまま運転を続 
けると、感電や乂災 
の恐れびあります。 



〇 

必ず実施 


ガス漏れに気付いた5、冷蔵 
庫やコンセントには手をふれ 
ず、窓を開け換気する 

冷蔵庫を開けたり電源プラグを 
抜<と、電気接点の 
乂花等で引乂爆発 
し、乂災ややけどの 
危険びあります。 



0 

禁止 


0 

禁止 


弓 I 义しやずいものは入れない 

エーテル、ベンジン、 LP ガス、 
アルコール、 

接着剤などは 
入れない。爆 
発する危険び 
あります。 


斬 

為 




医薬品や学術試料の保存はし 
ない 

家庭用冷蔵庫では、温度管理 
の厳しいもの 
は保存でさま 
せん。 


-^ 


修理、廃棄のとき 


C 庫内なを交換するときは、電 
源プラグを抜< 

電源プラグ抜かずに行うと、感電する恐 
を巧 < れびあ0ます。 


〇 

必ず実施 


您) 

禁止 


リサイクルの時など、保管時 
の幼児閱じ込みが感念される 
場合は扉パッキングをはずす 

再資源化のため 
に、主なプラス 
チック部品には、 

材料名を表示し 
ています。 

分解したり修理改造は絶巧に 
しない 

発乂したり、異 
常動作してけび 
をすることびあ 
ります。 




♦安全上のご注意 




安全•注意 


圍 







































































么警告 


冷蔵庫使用のとき 


0 

禁止 


可燃性スプレーは近くで使わ 


ない 

引乂ややけどの 
危険びあります 。V 




上に水の入った容器を置かない 



こぼれた水で絶縁 
び悪<なり漏電- 
乂災の恐れびあり 
ます。 



禁止 


水のかかる所に 
は冷蔵庫を設置 
しない 

絶縁び悪<なり、 
漏電の原因になり 
ます。 




上にちのを置かない 

扉の開閉などで落 
ちるとけびをする 
ことびあります。 



0 

禁止 


扉や A ンドルにぶ!5さがったり、 


乗ったりしない 

冷蔵庫び倒れたり、 
手をはさんでけび 
をすることびあり 
ます。 



お手入れのとき 1 

1 据え付けのとき 

A お手入れのとさは、電源プラ 
グを抜く 

めれた手で抜き差ししない。感 
ml * やけびをすることび¢0ます。 

湿気の多い所•水気のある所 万一の地震に備えて、冷蔵庫 

№1に冷蔵庫を据え付ける時にはを固定する 

ぉ ア-ス•漏電遮断器を取り付 ;令蔵庫び倒れるとけびの原因 
^ 妻 g ける ^ になります。 （1 〜2ぺ-ジ参照） 

故障や漏電の時に感電する恐 令^ 

れびあります。アース-漏電 r 

遮断器の取り付けは販売店に W /フック 

ご 相談ください。 


么注意 


冷蔵庫使用のとき I 保管できないもの 


〇 引き出し式の扉を閉めるとき 
は、とっ手を持って閉める 

必ず実施 P ® 上側 S 持コて閉&る 

指をはさみけびをする恐れび 
あります。また他の人び冷蔵 
庫の近くにいる 
とさは、扉で指 
をはさまないよ 
うに気を付ける。 

食品をつめすざたり、棚より 
前に出さない 

背の高い倒れやすい食品は入 
れない。扉び閉まらな<なっ 
たり、食品び落下 
し、けがをするこ 
とびあります。 





€) 

禁止 


冷凍室内の食品や容器（特に 
金属製）にめれた手でさわ5 


ない 

凍傷になる恐れ 
びあります。 



禁止 


冷蔵庫下部の底面に手を入れ 
ない 

底面に手を入れ 
ると鉄板により 
けびをする恐れ 
びあります。 



0 におったり、変色した食品は 
食べない 

が 止 腐敗により、病気 
"" の原因になること 

びあります。 



電源プラグの巧さ差し 

1 長期間使用しないとき 

電源 プラグの抜き差しは、必 
mm ず 電源 プラグをおて巧う 

電源]-ドを引コ張って抜く 
と、電源コードび (\ 

破損し感電やシヨ 
-卜して発乂する^^ 
恐れびあります。^ 

A 長期間使用しないとさは、 
rap 必ず 電源 プラグをコンセン 

電源プラグ ト から抜ぐ 

を巧く 絶縁劣化などによ r \ 

り感電•乂災の原 
因になることびあ^^^ 
ります。 ^ 


0 

禁止 


冷凍室にビン類ゃ宙類を入 
れない 

中身び凍って割れ、けびをする 



運搬のとさ 


〇 

必ず実施 


冷蔵庫を運搬するとをは、 
下部前脚と背面上部とっ手 
を確実に持って運搬する 

手をすべらせ、けびをするこ 
とびあります。 



0 傷付さやすい巧の上では、 
移動車輪は使用しない 

寧止床材を傷付ける恐れびあります。 


























































































お客さまご相談窓 □ 


•まずはお買い上げの販売店へ一 

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓□にお問い合わせください。 


家電商品についてのを般的なご相談 

< 八イ アール アクア セールス 株式会社〉 


受付時間： （36 己曰）9 : 00〜18 : 30 



総合相談窓 □ 

函@01 20-880-292 



FAX でご相談される場合 因 0570-01 3-790 

ナビダイヤルでおつなざします。全国各地より市内電話料金にてご利用いただけます。 


家電商品の修理ヴービスについてのご相談 〈八イアールアクアセールス株式会社〉 


受付時間：月曜日〜金曜日 
±曜•日曜•祝曰 

9 : 00〜18 : 30 

9 : 00〜17 : 30 



修理相談窓 □ 

函@01 20-778-292 








_ お客さまご相談窓□におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて _ 

お客さまご相談窓□でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの 
同意びない限り、業務委託の場合および法令に基づさ必要と判断される場合を除さ、第兰者への開示は行いません。なお、お客さまび当 
社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させて 
いただ<ことびあります。 

<利用目的> 

• お客さまご相談窓□でお受けした個人情報は、商品-サービスに関わるご相談-お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。 

なお、この目的のために八イアールアクアセールス株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することびあります。 

く業務委託の場合> 

♦上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理-監督を 
いたします。 

個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 


廃棄時にご注意願います 


2001年4月施行の家電 U サイクル法では、お客さまびご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集-運搬料金 
と再商品化等料金をお支払いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引渡すことび求められています。 


同網効長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 


このような症状は 
ありませんか？ 

■電源コード、プラグび異常に熱い。 
■電源コードに深い傷や変形びある。 
■焦げくさいにおいびする。 

■冷蔵庫床面にいつを水び溜まっている。 
■ビ U ビ U と電気を感じる。 

■その他の異常や故障びある。 

峰 

使用を中止 
して<ださい 

故障や事故防止のため、コンセントから 
電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの 
販売店にご連絡<ださい。 

点検-修理についての費用など詳しい 
ことは、販売店にご相談ください。 



お客さまメモ 購入年月日、購入店名を記入してください。ヴービスを依頼されるときに便利です。 

品 番 


購入店名 

TEL ( ) - 

購入年月曰 

年月 曰 


八イ アール アクア セールス 株式会社 

〒已 32- 日日日3大阪府大阪市淀川区宮原 3 T 目己番36号新大阪トラストタワー14階 

2 FB 6 P 1 01465000 



























